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ELECTIONS LEGISLATIVES (Scrutin de ballottage du 30 juin 1968) 


LISTE D'UNION POUR LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE 








Remplaçant éventuel : 


T.S.V.P. 


Sciences Po / fonds CEVIPOF 


Doucz la premièce fois en Aciège depuis 193%, 


Dans lout le Dépazlement, 


La SFIO 2 été battue, 
L’emprise SFIO est enfin brisée. 


LE DIMANCHE 23 JUIN 1968 


Ariégeoises et Ariégeois de tous âges, de toutes professions, de toutes catégories 
sociales, paysans et ouvriers, vous avez fait éclater votre volonté de 


reprendre toute votre liberté d'action et de pensée 


Majeurs et clairvoyants, vous avez refusé les pressions partisanes de la SFIO pour 
voter désormais en toute indépendance, pour des candidats respectueux de votre 
dignité de citoyens, soucieux de vos intérêts, décidés à vous défendre, 


avec autant d'énergie que de pondération. 


Le dimanche 30 juin 1968, 


VOUS CONFIRMEREZ LA VICTOIRE DES HOMMES NOUVEAUX 


que vous avez déjà placés en tête de votre choix. 





Vous vous rallierez tous dans 


l'Union pour la défense de la République 


L'ARIÈGE AURA CHANGÉ ! 











Vu : le candidat, Dr François DHOMPS 


Vu : le suppléant, Roger SENIE 


